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Ak°^ i nije meteorološko opažanje u našoj domovini za danas 
n onoj mjeri razvijeno, kako bi to bilo za želiti, ipak se mora pri¬ 
znati, da se i na tom polju onoliko uradilo, koliko je prema našim 
oci uošajim a bilo moguće. Mi imademo u Hrvatskoj i Slavoniji 6 pot¬ 
punih meteoroloških štaci ja 2. i 3. reda i to: u Bakru, Gospiću, Osi¬ 
jeku, Bakoveu, Senju i Zagrebu; a osim toga imademo (54 t. z. 
ombrometrijske postaje, u kojima se bilježi poglavito temperatura 
i oborine. Zasluga je to gragjevnoga odsjeka visoke naše kr. ze¬ 
maljske vlade, koji u interesu valjanoga izvagjanja različitih vodo¬ 
gradnja u našoj domovini te postaje uzdržaje. Gragjevni. odsjek izdao 
je u lom pogledu veo nekoliko publikacija, u kojima jc mnogo za- 
ni mi vo zrnce za poznavanje naše klimatologije sadržano; ali cijeli taj 
materijal dosada još nije posve obragjen i iscrpljen u korist nauke. 
Kako dakle u mnogim mjestima naše domovine, tako je i u Zemunu 
takova kr. ombrometrijska postaja. Ona opstoji od g. 1877. Opažanja 
na ovoj postaji vodi po jedan od profesora ovdašnje kr. realne gim- 
nazije.. Od početka do danas vodili su ta opažanja gg. F. Leibner, 
.liicci, I). Baclović, 31. JJožić, J, Štrhljcvić, a od god. 1892. vodi 
ih pisac ovih redaka (uz prekid u školskoj god. 3 899./900., kad ie 
( ta opažanja vodio g. F. Canjuga). 

Mora se prizna.ti, da ova opažanja nisu od osobite vrijednosti 
po opću meteorologiju, jer samo u glavnom sadržavaju temperaturske 
i oborinske odnošaje i vodostaj Dunava u Zemunu; nu ipak se ne da. 
poreći, da ta opažanja uvijek mogu poslužiti kao prilog poznavanju 
klimatskih odnosa ja grada Zemuna napose a i naše domovine u opće. 
Klimatologija bo naše domovine tako je slabo obragjena, da svaki 
prilog u tu svrhu dobro dolazi, ako ništa drugo, a ono može taj slu¬ 
žiti danas sutra kao osnov većoj studiji, koja će si staviti zadatkom 
obraditi klimatologiju cijele Hrvatske i'Slavonije. Svaki je oci naših 
strukovnjaka u neprilici, hoće Ii išta sigurna napisati o klimatskim 
odnošajima kojega mjesta naše domovine. On mora većinom sizati 
za kojekakvim zastarjelim djelima i na temelju njihovih podataka 
kombinirati vrijednost meteoroloških elemenata. To sve ponukalo 
me je, da meteorološki materijal, koji leži u arhivu zemunske kr. 
ombrometrijske štacije, predam javnosti. 

^ .. navedenim podatcima bit će sadržani oborinski odno- 

saji. Zemuna u zadnjih 15 godina, podaci o temperaturi u zadnjih 
10 godina i vodostaj Dunava u zadnjih 15 godina. Iz tabelarnih 
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iskaza, koji su priloženi, moći će se sa dovoljnom sigurnošću za¬ 
ključiti na klimatski karakter Zemuna pogledom na one elemente, j 
koji se ističu. 

A kako od tri godine postoji u našem gradu u parku carice 
i kraljice Jelisave javni meteorološki stup,, to će se ovdje na koncu | 
spomenuti nešto o tom stupu i o rezultatima đosadanjih opažanja \ 
na njemu. ;| 

A) Oborine. 

Priložena I. tabela sadržava broj dana sa oborinom. Iz te ta¬ 
bele razabiremo, da je poprijeko u Zemunu na godinu. 115 dana sa .j 
oborinom, dakle možemo reći, da poprijeko svaki treći dan donosi | 
oborinu u našem gradu. Najviše oborinskih dana, pada na mjesec j 
prosinac — radi mnogih magla i mrazova, od kojih svaki.daje ta- 
kogjer ponešto oborine —, a zatim odmah na mjesec svibanj i lipanj. | 
Najmanje dana sa oborinom imamo u mjesecima kolovozu, 
veljači. II tih. 15 godina bilo je najviše oborinskih dana u g\ 1850., 
a najmanje g. 18114. U pojedinim pak mjesecima bilo je najviše obo¬ 
rinskih dana mjeseca studenoga g. 1890. i to bila, su toga mjeseca j 
20 elana, sa oborinom; a najmanje je dana sa oborinom imao mjesec j 
veljača od g. 1891.. bio je tada naime samo. 1 dan sa oborinom. J 

Priložena 11. tabela sadržava množinu oborina od g. 188.0.—1900. | 
u našem gradu. Oborina ta mjeri se sa ombrometrom, koji je po¬ 
stavljen u vrtu kr. realne gimnazije. Brojevi, znače milimetre, iz ta- | 
bele razabire se, da je ukupna množina oborina u zadnjih 15 godina 
iznosila kod nas 8529,4 mm. To znači, kad se od cjelokupne oborine, 

Što je u našem gradu za ovo vrijeme pala, ne bi bilo ništa ishlapilo, 
kad ništa ne bi bila zemlja upila, kad ništa ne bi bilo o.teklo i t. d., 
tad bi visina vode od oborina u Zemunu za tili 15 godma iznosila 
8*4 metara. 

Srednja godišnja množina oborine u Zemunu iznosi 568.0 mm., 
što dobro odgovara srednjoj godišnjoj oborini onih mjesta, koja nam 
se u blizini nalaze. Tako n. pr. iznosi srednja godišnja oborina u j 
Karlovcima 588.5 mm., u Mitrovici 702,0 mm., u Petrovaradmu | 
(509,0 mm. i t. d' Daleko veću godišnju oborinu nalazimo u onim j 
mjestima naše domovino, koja su bliže jadranskom moru. Tako je 
srednja godišnja oborina u Karlobagu 1214,9mm., u Bakru l443,bmm., 
u Gospiću 1372,0 mm., u Gračacu 1857,4 mm., na Rijeci 1466,9 mm., 
i t. d. Najveću srednju godišnju oborinu ima kod nas mjesto Fužine ; 
i to 2525,1 mm. , -y 

Najveća pak poznata množina oborine na našoj žemlji pada u ) 
Cherapunji, na plateau-u od Ohassia Hils (1200 m. nad morem). Na 
osnovu mnogogodišnjih opažanja pada ovdje popriječno 12.090 mm. ;; 
kiše. Tu dakle pada daleko više oborine u jednoj godini, nego h što 
je palo u Zemunu za 15 godina! Najmanja pak množiue oborine pada | 
u aralokaspijskom području i to u mjestima Astrahanu i Aleksan- 
drovsku, gdje padne na godinu popriječno 140mm., odnosno loOmm. 









j" <>jjmožemo reći, da množina oborino poglavito ovisi o 
jojogratičkom i orograličkuin položaju dotičnoga mjesta i o pošum¬ 
ljen ju njegove okolice Cirri je neko mjesto više mJaljeno od mora, 

♦ im manje ima Manjemu oborina. Nadalje raste množina, oborim i 
visinom dotičnoga predjela nad morem. Iznimke su u tom jk>- 
oieai; samo osobito visoke gore, za koje postoji taj zakon samo do 
-ia:iwvite neke visim-, Tako je u. pr. u Alpama najviša množina 
oborine ii visini od 2.000 m. nad morem. Konačno se može reći, da 
čim je neko mjesto bliže šumi, da ima tim veću množinu oborino 
Ovaj zakon se posve dodro vidi kod oborina u Zemunu i njegovoj 
okoiici. Zemnu je daleko od mora, slabo je visok nad morem /sO.nL .; 
a nema i nikakove šume, zato mu je množina oborine gotovo naj- 
manja v u cijeloj Hrvatskoj i Slavoniji. 

Sto se tiče množine oborine u pojedinim mjesecima godine to 
stvar stoji ovako. Najveću množinu oborine imamo ko i nas. košto 
sc lazabiro iz II. tabele i priložena diagrama na III. tabeli, u mje¬ 
secu svibnju, zatim odmah u lipnju i napokon u listopadu. Najmanje 
oborine pak imamo u mjesecu veljači, a za tim odmah u siječnju. 
Dakle. koŠto sc vidi, dolaze kod nas najviše proljetne kiše, a donekle 
i jesenske; a zimi imamo daleko manje oborina. Iz priložena diagrama 
razabira sc. da je srednja mjesečna množina oborine karakterizirana 
.*>a dva jasno izražena maksima (svibanj i listopad) i dva minima 
(veljača i rujan). 

Nadalje možemo reći, da je u ovih zadnjih 15 godina najviše 
oborine biio godine 1892. i to 593,<S mm, a najmanjeg. 1894. i to 
463,1 mm. Maksimalna oborina tečajem 24 sata bila jc u ovih 15 
godina dne 27. svibnja 1887., a iznosila 53,6mm. JoŠ je veća mno¬ 
žina oborine bila u Zemunu 21. rujna 1882., a iznosila je 90,8 mm. 
Najveća dosada poznata množina oborine bila je u Hrvatskoj i Sla¬ 
voniji u mjestu Gračacu i to 18. prosinca 1890., a iznosila je 177,0 mm. 
Najveća pak dosada u opće poznata množina oborine za 24 sata bila je 
14. lipnja 1876. u Cherapunji, a iznosila na sam jedan taj dan 1040 mm. 

Priložena IV. tabela sadržava broj dana sa snijegom u ovih 
zadnjih li godina. Iz te tabele razabire se, da su za to vrijeme 
u Zemunu bila 353 dana sa snijegom. Dakle popriječno dolaze na 
godinu kod nas 23,5 dana, na koje snijeg pada. Najviše sniježnih 
ima popriječno u mjesecu siječjiju, a zatim u prosincu i veljači. Od 
cvili 75 godina bilo je najviše sniježnih dana god. 1889. i to 4~> 
dana. a najmanje g. 1898. i to 10 dana. Najranije je za to vrijeme 
pao snijeg 24. listopada god. 1890., a najkasnije (5. svibnja god. 1886. 
Dakle su prema tomu za to vrijeme bila samo i mjeseca i to: lipanj, 
srpanj, kolovoz i rujan, sasvim bez snijega. Poprijeko se pak može 
reci. dia prvi snijeg u Zemunu pada sredinom mjeseca studenoga. 

li) Temperatura. 

Temperatura na zemuuskoj ombrometrij.sk oj štaci j i bilježi so 
redovno od g. 1891. do danas i to jedan put na dan u 7 1 /., 11 u jutro. 

1 tabeli \. sadržani su podaci /.a najvišu temperaturu, koja je u 








to doba dana od g. 1891. — g. 1900. ubilježena. Iz te tabele raza- 
bire se, da je za to vrijeme bila najviša temperatura 29" K. a to je 
bilo mjeseca srpnja g. 1897. i mjeseca lipnja g. 1898. Iz zadnjega 
se retka razabire, daje vrijednost srednje najviše mjesečne tempe¬ 
rature najmanja u mjesecu siječnju, te iznosi 3,3° B. Od ovoga vre¬ 
mena postepeno raste do mjeseca srpnja, Ifad iznosi 21,2° P; a od 
ovoga mjeseca pada i opet postepeno temperatura do prosinca od¬ 
nosno siječnja. Prema ovoj tabeli razabire se, da Zemun spada rnegju 
najtoplija mjesta naše domovine, a to je i. razumljivo, ako so uzme 
u obzir znatan južni položa j našega, grada. Geografske bo koordinate 
grada Zemuna jesu i to širina 44°o0'47 ", a dužina 18° 4'49' od Pariza. 

U tabeli VI. navedeni su podaci za najniža dnevnu tempera¬ 
turu mjerenu u 7 1 / 2 h u jutro u gradu Zemunu. Prema ovoj tabeli 
vidi se, da je u tom razdoblju biJa najniža temperatura. - 19" R, 
a to je bilo mjeseca siječnja 1899. Vrijednost srednje najniže tem¬ 
perature najmanja je mjeseca..nij.QČnja,. te iznosi ---- 9° \i. Od ovoga 
vremena postepeno raste do mjeseca srpnja a od onda postepeno 
pada temperatura do prosinca odnosno siječnja, iz ove so tabele 
razabire, da Zemun ima dosta oštru zimu, pošto mu prosječno najniža 
temperatura još u 7'/ 2 h prije podne iznosi— 10,9° R. Temperaturu 
ispod 0° nalazimo još u travnju, a redovno počinje sa mjesecom 
studenim; dočirn 0° nalazimo koji puta već u. mjesecu listopadu. 

Pošto je najviša u 7'/ 2 h prije podne znmjećena temperatura 
29° V, a najviša — 19" R, odatle slijedi, da godišnja temperaturska 
amplituda za. Zemun iznosi 44° R, koji broj će se jamačno povećati 
i na 90° Ii, ako se uzme - što odgovara i faktičnoj istini, - — daje 
maksimalna temperatura za Zemun veća od .29" li a rnimimalna i 
nešto niža od — 19" R. 

U tabeli VII. sadržane su vrijednosti za srednju mjesečnu tem¬ 
peraturu u R" u zadnjih 10 godina. Iz ovih vrijednosti slijedi, da 
je srednja godišnja temperatura za Zemun 7.9° .R ili 10° C, što sasvim 
dobro odgovara sinoptičkim kartama na našoj zemlji, prem je taj 
broj dobiven samo iz jednoga opažanja u danu i to u T 1 /^ 1 prije 
podne. 1 ) Iz ove tabele ta kog jer slijedi, da je najhladniji mjesec u 
Zemunu siječanj, dočirn je najtopliji srpanj. Temperatura se poste¬ 
peno diže od siječnja (kad je srednja temperatura. 2° Ji) do mjeseca 

srpnja (kad je srednja temperatura 17° 1<); od toga mjeseca postepeno 
pada do prosinca odnosno siječnja slijed cee godino. Priloženi điagram 
lijepo predočuje ove varijacije srednje temperature u pojedinim 
mjesecima. 

Diagram ovaj dobiven za Zemun na temelju desetgodišnjih 
opažanja, sasvim so lijepo podudara sa diagramima, koji su dobi- 

*) U lcnjizi „Zemljopis i statistika austrougarske moimrkije' 1 od prut. Ivana 
Steklasa izašlo/ g. 1898. ii Zagrebu navodi se kao srednja godišnja temperatura za 
grad Zemun 11,5° C: dočirn u knjizi „Nauka o podneblju i zračnih, pojavili" od prot. 
Ivana’ 1'otočujaka izašloj u Zagrebu g. .1878. navodi se kao srednja temperatura za 
grad Zemun I li, 6° C. Kako seje do ovih brojeva, došlo, nije mi poznato, svakako 
stoji — ako su iole pouzdana vrela ove dvojice autora — da bi bilo najsigurnije 
uzeti kao srednje godišnju temperaturu za Zemun IO j- 11,5 -j- 12,<> 34,1: B : 11,4° 

















vr ii i y;i druga mjesta. na sjevernoj polutci naše zoni lje. za li oj ti se 
iiii je općenito mjesec siječanj najhladniji, a srpanj najtopliji. 

Iz tabele VIT. slijedi, da je. godina 1.893. bila najhladnija, a 
n-. 1S97. najtoplija. 

C) Vodostaj Dunava. 

M jerenje vodostaja Dunava u Zemunu obavlja agencija dunav¬ 
skoga parobrodskoga društva. 1 ) Mjerilo, obzirom na koje se ova. 
mjerenja izvode, smješteno je nešto više od 68 m nad površinom ja¬ 
dranskoga mora. Mjerenja obavljaju se dnevno dva puta i to u 7 J /a h 11 
jutro i 4 sata poslije podne. II ovoj raspra vici uzeta su u obzir 
samo mjerenja u jutro, što sasvim zadovoljava svrsi same raspra- 
vice. Podaci ovi odnose se na 15 godina i to od god. 1886. •--- do 
god. 1900. IJ tabeli IX. nalaze se srednje mjesečne visine Dunava 
n metrima. Iz ove tabele razabire se. da je srednja visina Dunava 
•3.49 m nad mjerilom. Najviša srednja visina vode iznosila je 4,23 m 
i to g. 1897., a najniža pak srednja godišnja visina bila je 2,60 m 
i to g. 1894. Za ovih 15 godina poplavio je Dunav jedan dio našega 
grada dva puta i to mjeseca travnja g. 1888 . i mjeseca travnja g. 
1895. U prvom slučaju postigao je Dunav visinu od 7,97 m i to 
36. travnja g. 1888.; u drugom slučaju iznosila mu je visina 7,96 m. i to 
17. travnja 1895. Ovaj drugi put nastupila je poplava već osam 
dana prije i to kod vodostaja od 7.60 m., ali zato što je usljed Že¬ 
stoko duvajuće košave voda prorovala privremeno kod agencije 
dunavskoga parobrodskoge društva namješteni .nasip u 11 sati noću 
dne 9. travnja 1895. Dakle se može reći, da je najveći opaženi vo¬ 
dostaj u ovih 15 godina onaj od 16 travnja 1888. Najniže stajao 
je Dunav u ovih 15 godina 27. veljače 1887. i to 0,84 m., 30. i 31. 
siječnja 1898. i to 0,84 m odnosno 0,83 m i 17. prosinca 1899. i to 
0,83 m. Prema ovomu slijedi, da je za to vrijeme bila amplituda 
dunavske visine 7,97 m —0,83 m = 7,24 m. Najniže pak u opće stajao 
je Dunav, u koliko je poznato, 31. prosinca 1865. i 1 siječnja 1866. 
i to 0,48 m. Opažanja, bo vodostaja Dunava prave se u Zemunu od 
1. rujna g. 1859. 

Pogledamo li brojeve, koji su u zadnjem retku IX. tabele, ra¬ 
zabrat ćemo, da je vodostaj Dunava poprečno najveći u mjesecu 
vtravnju, docira najniži vodostaj imamo u mjesecu rujnu. Diagram 
srednje visine Dunava u pojedinim mjesecima na X. tabeli lijepo 
nam to predočuje. Iz njega razabiramo sliedeće: Početkom godine, 
dakle u. mjesecu siječnju, stoji Dunav nisko. Od toga vremena diže 
se voda i to dosta brzo do mjeseca travnja, kad postigne najveću 
visinu. Uzrok tom redovnom dizanju vođe leži u rastapan ju sni¬ 
jega i leda na gorama, U mjesecu svibnju još uvijek je iz istoga 
razloga a i usljed proljetnih kiša dosta visoka voda. Sad počima 

9 Podatke ove dobiva kr. ombrometrijska postaja, u Zemunu od dunavskoga 
parobrodskoga društva i to dozvolom poglavitoga gospodina Antuna Biglera, nad¬ 
zornika glavno agencije dunavskoga parobrodskoga društva u Zemunu. Na čemu budi 
'■'..'•i', yg.ni.iu gosp. nadzorniku srdačna hvala izrečena. 







Dunav padati i pada dosta naglo do mjeseca rujna, kad postigne 
vodostaj svoju najmanju vrijednost. Poslije toga digne se Dunav 
nešto i diže se neznatno do mjeseca studenoga i to valjda radi je¬ 
senskih kiša. Od studenoga pak pada Dunav do prosinca odnosno 

siječnja buduće godine. .. v . 

Ne će biti zgorega, ako se na koncu spomene nekoliko rijeci 
o poplavama u opće. Poznata je činjenica, da poplave Dunava u 
zadnjim godinama bivaju sve češće. Kao razlog tomu navodi se di¬ 
zanje nasipa na nekim mjestima duž obale Dunava. Ovaj uzrok ne 
može stojati jer je skroz lokalne naravi. Ne bivaju samo poplave 
Dunava češće, nego se u opće primjetilo,^ da i druge rijeke Evrope 
mnogo češće danas poplavljuju, nego li što su prije. U znanosti se 
općenito kao razlog tomu uzima devastacija šuma. Oborina koja 
pada u gorama, dakle kiša, snijeg i t. d., daje najveću hranu rije¬ 
kama. Dok je bilo šuma, oborina ta pala je na lišće šume i tu se 
znatan dio opet ispario. Dok je bilo šuma, zaustavilo se mnogo sni¬ 
jega i kiše na lišču i korijenju Šuma. Znatna množina te oborino 
isparila se, a i upila u zemlju. Tek ono, što je od svega toga pre¬ 
ostalo, odteklo je naglo u dolinu —u rijeku. Danas, gdje nema ni 
iz daleka toliko šuma kao prije, svega toga što je zapriječivalo po¬ 
stanak poplava, nema više u tolikoj mjeri. Danas najveći dio kiše, 
kad padne na golu pećinu, ode naglo u dolinu. A isto, što vrijedi 
za kišu, vrijedi i za snijeg, čim nastupe topliji elani u proljeću, stane 
sunce snijeg u gorama rastapljati. To sve zbiva se naglo^ bez ika- 
kovih zaprijeka, a usljed toga se spušta naglo silna množina vode 
u dolinu, dade obilno brane rijeci, koja uslied toga nabuja i prouz¬ 
roči poplavu. . 

To je dakle poglaviti umoli, zašto bivaju poplave danas sve 
češće. A bit će to sve gore, čim se šume budu više krčile. 

Nešto doprinosi, uzroku poplava i dizanje korita rijeke usljed 
naslaga, koje se na njemu talože. 

D) Meteorološki stup 

n 

PARKU CARICE i KRALJICE JELISAVE. 

Legatom pokojnoga gradskoga fizika u Zemunu l?avla l'issin- 
genO) omogućeno je podignuti u gradskom parku meteorološki stup. 
Tim je i onako lijepi naš park dobio novu stečevinu, koja mu danas 
služi na ukras, a cjelokupnom gradskom stanovništvu 11 a korist. Apa¬ 
rati potrebni za stup kao i sam stup nabavljeni su iz tvornice Alt 
Eberliarđ & Jager u Iimenau u Njemačkoj. Stup je pod nadzorom 
pisca ovih redaka montiran početkom listopada lb9S. i 0. listopada 

i) pokojni Pavao Fissinger c. fer. umirovljeni komunitetski fizik u Zemunu 
umro je g. 1869. Oporukom svojom ostavio je na upravu gradskoj našoj općini 300 tor. 
sa izričnim zahtjevom, da se sa svotom, koja.će narasti od glavnice i pripadajućih 
kamata, nabavi s vremenom javni meteorološki stup. lim legatom, nadalje potporom 
bivšega parkovskoga društva i gradske općine omogućeno je, da se taj stup nabavio 
već godine 1898. 
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iste godine predan na opću porabu. Stup je ukusne željezne kon¬ 
strukcije a ima oblik četverostrane prizme, kojoj su pojedine plohe 
okrenute prema sjeveru, jugu istoku i zapadu. Na tom stupu nalaze 
se slijedeći aparati: 1. Jedan termometar sa živom sa Celsijevom i 
Keaumurovom skalom. 2. Jedan maksimum -- minimum termometar 
po Six -u sa dvostrukom skalom. 3. Jedan aneroid barometar. 4. Jedan 
barometar sa živom. 5. Vlagomjer i 6. Jedan metalni maksimum- 
minimum termometar po Pfisteru. Osim toga spada stupu termometar 
za mjerenje temperature tla. Ovaj termometar dug je 2,5 m., a skala 
mu iznosi 0,5 m. On je montiran u neposrednoj blizini samoga stopa 
u željeznoj 2 m. dugoj cijevi, a pokriven je odozgor zaštite radi sa 
drvenim poklopcem, kojemu j» jedna ploha djelomice provigjena sa 
staklom, a da se može stanje temperature na skali odčitati. 

Na stupu bilježi se dnevno vodostaj Dunava, điagrami baro- 
metrieke visino i temperature, tako može općinstvo vidi ti stanje 
cvili metereoroloških elemenata na dulje vremena, jer je svaki diagram 
odregjen za mjesec dana. Ispisani điagrami pohranjuju se zajedno 
sa drugim bilješkama u arhivu kr. ombrometrijske postaje, u da 
uzmognu danas sutra biti podlogom radnji, koja će se baviti sa 
točnim pro učenjem klime grada Zemuna. 

Meteorološki stup danas je svojina gradske opčine. Bilježenja 
na diagramima kao i vodostaj Dunava obavljaju po turnusu od^osam. 
dana četiri učenika ovdješnje kr. realne gimnazije svaki dan u 7y 2 h u 
jutro 1 ) a, nadzor nad tim poslom kao i nad cijelim stupom povjerio je 
velemož. g. gradonačelnik F. Kosovac piscu ovih redaka. 

Kako taj stup tek nešto više od tri godine postoji, to su i 
podaci, koji iz toga motrenja rezultiraju po meteorologiju, za sada 
još od maleno vrijednosti. U koliko je ipak već sada od općega 
interesa nešto saznati iz tih opažanja, navest ću u glavnom važnije 
podatke. 

a) Baro metričku stanje. 

Prema visini, u kojoj se grad Zemun nalazi nad morem (79 m), 
slijedi, daje normalno barometričko stanje u Zemunu 752 mm. ^ Iz 
tabele XL slijedi, daje za ove tri godine bilo najviše barometričko 
stanje mjeseca prosinca 1893. i istoga mjeseca g. 19U0., naime 770 mm. 
Najniže je barometar stajao mjeseca siječnja g. 1899. i to 784 mm. 
Dakle bi prema tim opažanjima slijedila barometarska amplituda 
od 8G mm. 

Jz dosadanjega se opažanja nikakove daljnje konkluzije ne dadu 
izvoditi mi barometričko stanje grada Zemuna, jer je vrijeme opa- 
ž;ii preknitko. 

b) Temperatura zraka. 

Posto je o temperaturi zraka za naš grad dovoljno naprijed 
i'iakm.ite. u. u a se ovgje k lomu ništa nadodati. Zamniivo bi daste 
: |ni/m vat i apsolutnu maksimalnu i minimalnu temperaturu grada 

•i Sada. i'uvlja-jii ta Inlje/.enja na. stupu mViiin V 11 f. razreda La./.ir J’avrao. 
t.riij. • Dragutin, Kose n v. w u i g 1 ilip i učenik \ II. razreda Harar Stjepan. 
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Zemuna, jer naprijed istaknuta maksimalna i minimalna tempera¬ 
tura odnosi se na 7 1 j . 2 11 u jutro: nu kako maksimum termometar 
na meteorološkom stupu nije kroz cijele te tri godine funkcionirao, 
ne može se u tom pogledu za sada ništa spomenuti. 

c) Temperatura tla. 

Termometar, kojim se mjeri temperatura tla, dug je u svemu 
2,5 m. Od ovoga je 2 m. posve pod zemljom, dočim je 0,5 i to skala 
termometra nad zemljom. Opažanja sa tim termometrom započela 
su 1. srpnja 1800., tad je termometar pokazivao 14° 0. Za par dana 
ali digla se već temperatura na 15°. Od onoga vremena rasla je 
temperatura do 15. rujna, kad je iznosila 17°C. Od ovoga vremena 
padala je neprekidno do mjeseca prosinca, kad je postigla 8°. Na¬ 
stavak pak temperaturskoga stanja ove temperature pokazuje dia- 
gram na XII. tabeli, iz kojega se vidi, kako se temperatura tla u 
dubljini od 2m pod zemljom mijenjala u god 1000. Iz ove se tabele 
razabire, da je najnižu temperaturu pokazivao termometar u prvoj 
polovici mjeseca veljače, a iznosila je 6°.C. Najvišu temperaturu po¬ 
kazivao je termometar u drugoj polovini mjeseca kolovoza a iznosila 
je 17" 0. Prispodobimo li ovu tabelu sa tabelom VII., koja predo¬ 
čuje diagrain srednje mjesečne temperature, razabrat ćemo, da su 
obe krivulje sasina slične. Jedina je razlika ta, što mirnim u tempe¬ 
rature tla zaostaje mjesec dana za minimumom srednje mjesečne tem¬ 
perature; isto tako zaostaje i maksimum temperature tla za maksi¬ 
mumom srednje mjesečne temperaturo za više od mjesec dana. Razlog 
tomu je taj, Što je zemlja loš vodič topline, pak treba dulje vremena, 
dok toplina prodre u stanovitu dubljinu, a isto tako treba i dulje 
vremena, dok zemlja izgubi stanovitu množinu topline, dakle dok 
joj se temperatura snizi. 

Iz priložena diagrama razabire se, da amplituda promjene tem¬ 
perature tla iznosi u parku u dubljini od 2 m. u svemu 11° C. Cim 
bi se dublje nalazio termometar pod zemljom, tim bi ta ampli¬ 
tuda bivala manja, dok na koncu u stanovitoj nekoj dubljini ne bi 
bila jednaka ništici t. j. u toj dubljini pokazivao bi termometar 
kroz cijelu godinu stalnu temperaturu, koja bi po prilici odgovarala 
srednjoj godišnjoj temperaturi Zemuna. Ova dubljina različita je za 
razna mjesta na zemlji, a ovisi poglavito o sastavu tla, da ii je 
naime zemljište pjeskovito, kamenito i t. d. Obično se uzima, da u 
dubljini od 24 m. ispod zemlje termometar uvijek jednako pokazuje. 
Tako n. p. pokazuje termometar smješten u podrumu, pariškoga 
observatorija 27,6 m. ispod zemlje, od g. 1783. neprekidno istu tem¬ 
peraturu i to 11,82° C. Ne bi zgorega bilo, kad bi podružnica našega 
gospodarskoga društva, koja se toli krasnim rezultatima svoga rada 
podičiti može, nabavila nekoliko takovih, termometara za^ mjerenje 
temperature tla, koji bi namješteni bili u dubljini od 0,5 m., 1 m., 
1,5 m,, 2 m. a možda i nešto'dublje. Tim bi se lijepo mogao pro¬ 
matrati tečaj promjene temperature tla u raznim dubljina ma, što 
bi svakako bilo od koristi po interese same podružnice. 
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AVenn aucli clie meteorologischen Beobacbtungen in uuserem 
Vaterlanđe vorlaufig nocli nicbt in diesem Massstabe entwickelt 
sinci, wie clies zu minschen ware, so mussman dennoch anerkennen, 
dass man aucb auf clie.sem Gebiete, soviel als es eben fur unsere 
Verhaltriisse moglich ^ar, geleistefc bat. AVir haben in Croatien unci 
Slavonien 0 voliš tanci i go meteorologisobe Stati onen 2-ten unci 3-ten 
Ranges und zwar in Buecari, Gospić, Esscg, Ratovao, Zengg unci 
Agram; ausserdem baben wir 64 sogenannte ombrometri.scbe Sta- 
tionen, in welchen insbosondere die Temperatur und clie Nieder- 
scblage notiert werden. Dies ist das Verdienst der Bau-Section 
unserer konigl. Lanđesregierung, welche im Interesse oiner besseren 
Ausfuhrung verschiedener AVasserbauten in unserem Vat ori nude, 
diese Station en im Stanđe hiilt. Die Bau-Section bat in dieser Hin- 
sicbt bereits mebrere Publicationen berausgegeben, in welchen so 
manches Intcressante fur die Kenntnis unserer Klimatologie entbalten 
ist; aber clieses ganze Maberial wurde bisber nocb nicbt vollstandig 
bearbeitet und fiir die AVissensehaft ausgeniitzt. Wie in so vielen 
anderen Stadton unseres V'aterlandes, so ist aucb in Semlin solob 
eine konigl. ombroinetrische Station. Sie bestebt scit dem .Jahre 1877. 
Die Beobacbtungen auf dieser Station fiibrt je ein Professor des 
biesigen kbn. Realgymnasinms. Vom Anfang bis beute baben diese 
Beobacbtungen gefiibrt die Herren: P. Leubner, N. Priča, D. Ra¬ 
do vio, M. Božić, I. Štrkljević, und seit dem Jabre 1892. fiibrt sie 
der Verfasser dieser Zeilen (mit einer Unterbrecbung im Scbuljalire 
1899./1900. als Herr V. Canjuga diese Beobacbtungen fiihrte). 

Anerkennen muss mann, dass diese Beobacbtungen keinon beson- 
deren AVerb fur die allgemeine Meteorologie haben, denn sie entbalten 
nur im Allgemeinen clie Temperatur und Niederscblagsverhaltnisse 
wie aucb deri AVasserstand der Donau in Semlin; es lasst sich jedocli 
niolit bestreiten, dass diese Beobacbtungen immer als Beitrag zur 
Kenntnis der klimatiscben Verhaltnisse der Stađt Semlin insbeson- 
dere und unseres "V’aterlandes im Allgemeinen dienen konnen. Denn 
clie Klimatologie unseres V’aterlandes ist so wenig bearbeitet, dass 
ein jeder Beitrag zu diesem Zwecke freudig autgenommen wirđ; 
und Avenn scbon nicbt weiter, so kami er beute morgen als Grund- 
lage einer grosseren Studio dienen, die sich zur Aufgabe stellen 
wird die Klimatologie von ganz Croatien und Slavonien zu bear- 
beiten. J eder von unseren Facbmannem kommt in Verlegenheit, wenn 
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er irgencl. was Sicheres iiber die kliinafisehen Verhaltnisse eines Ortes 
unseres Vaterlandes schreiben will. Er muss zumeist nach versehie- 
denen veralteten AVerken greifen und auf Gr and ihrer Angaben den 
"VVerb der meteorologisclien Elemente combinieren. AH dies veran- 
lasste micli das meteorologische Material, welches im Arcliive der 
Semliner kon. ombrometriscken Station liegt, der Offentliehkoit zn 
iibergeben. 

In den unten angefuhrten Augaben werđen die Nieđersehlrtgs- 
verhaltnisse Semlins in den letzten 15 Jabren, die Tem pera tur eter 
Lnft in den letzten 10 Jabren nnd der AVasserstaađ der Donau in 
den letzten 15 Jabren enthalten sein. Aus den beigegebenen Tabeli- 
Ausvmisen wirđ man mit geniigender Sicberheit auf den lđimafcischen 
Charaoter Semlins in Bezug auf die hervorgebobenen Elemente, 
schliessen konnen. 

Und nachdem seit drei Jahren in unserer Stadt im Parke der 
Kaiserin und Konigin Elisabetli eino meteorologische AVettersaule 
besteht, so wird arn Enrle etwas đartiber und tiber die Kesultate 
der bisberigen Beobaehtungen ervv&lmt werden. 

A) Niedersehlage. 

Die beigegebene I. Tabelle entbalt die Anzabl der Tage mit 
Niederscblagen. Aus dieser Tabelle entnebmen wir, dass dursehnit- 
tlioli in Sernlin im Jahre 115 Tage mit Niederscblagen sind: \v.ir 
konnen daher sagen, dass durcbschnittlicb jeder 3-te Tag Nieđer- 
schlage in unsere Stadt bringt. Die meisten Niederscblagstage 
entfallen auf den Monat Dezember — wegen des vielen Nebels 
und Beifes, von welchen jeder ebenfalls etwas Niedersehlage ver- 
ursacbt —, dann auf die Monate Mai und Juni. Die \venigsten 
Tagen mit Niedersehlage baben wir in den Monaten August, Sep- 
tember und Februar. In diesen 15 Jabren waren die meisten Nieder¬ 
scblagstage im Jahre 1896., und die wenigsten im Jahre 1894. In 
den einzelnen Monaten waren die meisten Niederscblagstage im 
Monate November 1890. nnd zwar vvarenin diesem Monate 26 Tage 
mit Niederscblagen; nnd die wenigsten Niederscblagstage waren im 
Monate Februar 1890 und 1891 und zwar war da nur je ein Tag 
mit Niederscblagen. 

Die beigegebene JI. Tabelle entbalt die Menge der Nieder- 
scblage in unserer Stadt vom Jahre 1886—1900. Diese Niedersehlage 
werden mit dem Ombrometer. der in dom Garten des konigl. I4eal- 
gimnasiums aufgestellt ist. gemessen. DieZalilenbezeichnenMillimeter. 
Aus dieser Tabelle ist ersielitiich, dass die Gesammtmenge der Nie¬ 
dersehlage in den letzten 15 Jabren bei uns 8529,4 mm. betrug. 
Das lieisst, wenn von den Gesammtniederschlagen, rrelehe wabrend 
dieser Zeit in unserer Stadt gefallen sind, nichts ausgedunstet ware, 
wenn die Erde nichts eingesogen batte. wenn nichts abgefiossen. 
ware u s. w. dann \vurde die Hohe des AVassers von den Nieder¬ 
scblagen in Semlin walirend dieser 15 Jahren B 1 /^ Meter ausmaeben. 
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Die mittlere jahrliche Menge der Niederschlage in Semlin 
betragt 568,G mm., was sehr gat den mittieren j&brlichen Nieđer- 
sehlagen jener Orte, welche sich in unserer Nahe befinden, entspricht. 
So J 5 . B. betragen die mittleren jahrlichen Nieđerscklagsmengen in 
Karlo vitz 588,5 mm., in Mitrovitz 702.0 mm., in Peteryardein609,0 mm. 
u. 8. w. Weit grossere jahrliche Niederschlage finden wir in jenen 
Orten unseres Vaterlandes, vvelche naker dem adriatiscken Meere 
sind. So ist- die mittlere jahrliche Niederschlagsmenge in Karlobag 
1214,9 mm., in Buccari 1448,8 mm., in Gospić 1872,6 mm., in. Gračac 
1857.4 mm., in Fiurae 1466,9 mm. u s. w. Die grosste mittlere jahrliche 
Niederschlagsmenge hat bei uns der Orfc Fužine und zwar 2525,1 mm. 

Die grbsste bekamite Menge der Niederschlage aut unserer 
Erde falit in Cherapmiji, anf dem Plateau von Chassia Hills (1200 m. 
iiber dem Meeresspiegel). A uf Grund vieljahriger Beobachtungen falit 
hier duchschnittlich 12.090 mm. Regen. Hier also fallen weit mehr 
Niederschlage in einam Jahre, ais es in Semlin in 15 Jahren ge- 
fallen sind! Die kleinste Menge der Niederschlage falit in dem 
Araio-Kaspisohen Gebiete und zwar in den Orten Astrahan und 
AIexanđrowsky, wo im Jahre durchsclmittlich 140 mm., respeetive 
180 mm. fallen. 

Wir konnen uberhaupt sagen, dass die Menge der Nieder- 
schl&ge insbesondere von der geograpbisclien Lage đes Ortes und 
von der Bevvalđung seiner Umgebung abbangt. Je weitor ein Ort 
vom Meere entfernt ist, desto weniger hat er Niederschlage. Weiters 
wachst die Menge der Niederschlage auch mit der Hohe der Gegend 
iiber dem Meeresspiegel. Ausnalimen sind in dieser Hinsicht nur 
besonders hohe Gebirge. fur welche dieses Gesetz nur bis zu einer 
gewissen Hohe gilt. So ist zum Beispiel in den Alpen die grosste 
Niederschlagsmenge in einer Hohe von 2500 m. iiber dem Meeres¬ 
spiegel. Zuletzt kann man sagen, dass je naher ein Ort einem Walđe 
ist, er eine desto grossere Menge von Niederschlagen hat. Dieses 
Gesetz ist sehr schčn bei den Niederschlagen in Semlin und seiner 
Umgebung ersiohtlich. Semlin ist weit entfernt vom Meere, ist \venig 
hoch iiber dem Meeresspiegel (80 m.) und hat auch gar keine Wai- 
dungen; deshalb ist hier auch die Menge der Niederschlage tast am 
kleinsten in ganz Croatien und Slavonien. 

Was die Menge der Niederschlage in den einzelnen Monaten 
đes Jahres betriffc, so steht die Sache folgender Massen: die grosste 
Menge der Niederschlage haben wir boi uns, wie man dies aus der 
II. Tabelle und aus dem beigegebenen Diagram aut der III. Tabelle 
sielit, im Monate Mai, daim gleich im Juni und endlicb im October. 
Die \venigsten Niederschlage aber haben wir im Monate Februar, 
und dann sogleicb im Janner Also wie man sieht, kommen bei uns 
arn meistens Friihjahrsregen und theibveise auch Herbstregen vor; 
im "VVinter aber haben \vir weit weniger Niederschlage. Aus dem 
beigegebenen Diagrame ist ersiohtlich, dass die mittlere monatliehe 
Menge der Niederschlage mit zwei deutlich ansgedriiokten Maxima 
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(Mai und October) und zwei Minimma (Februar u riđ September) 
charaeterisiert ist. 

Weiters konnen wir sagen, đass in diesen letzten 15. Jahren 
die meisten Niederschlage im Jahre 1892 und zwar 698,8 mm. und 
die wenigsten im dabre 1894. und zwar 463,1 mm. waren. Die maxi- 
malen Niederscblage wahrend 24 Stunden waren in diesen 15 Jahren 
am 27. Mai 1887 und zwar 53,6 mm. 

Noch eine grossere Niederscblagsmenge fiel in Semlin am 21. 
September 1882 und zwar 90,8 mm. Die grosste bisher bekannte 
Menge der Niederschlage in Croatien und Slavonien war in. dem 
Orte Gračac am 18. December 1890 und zAvar 177,6 mm. Die grosste 
auf der ganzen Erđe bisher bekannte Menge der Niederscblage 
Aviihrend 24 Stunden war am 14. Juni 1876 in Gherapuriji und betrug 
diesen einen Tag 1040 mm. 

Die beigegebene IV Tabelle entballt die Anzabl der Tage 
mit Schnee in diesen letzten 15 Jabren. Aus dieser Tabelle ist 
ersjchtlich, dass wahrend dieser Zeit in Semlin 353 Tage mit Scbnee 
■vvarem Also durchscbnittlicb entfallen bei uns in einem Jahre 23,5 
Tage, an denen es schneit. Die meisten Schneetage sind durch- 
schnittlich im Monate Janner, und đann im December und Februar. 
Von diesen 15 Jahren waren die meisten Schneetage im Jahre 1889 
und zwar 45 Tage und die wenigsten im Jahre 1898 und zwar 
16 Tage. Am frnhesten schneite es \valirend dieser Zeit am 24. 
Oktober 1890. und am spatesten am C Mai 1886 Also đarnaoh 
waren wahrend dieser Zeit nur vier Monate und zwar: Juni, Juli, 
August und September ganz ohne Schnee. Durchnittlich kanu man 
sagen, dass der erste Schnee in Semlin in der Mitte des Monats 
November falit. 

B) Tciiiperatiu'. 

Die Temperatur in der Semliner ombrometrischen Station wird 
genau vom Jahre 1891 bis heute verzei cimet und zwar einmal ttig- 
liph um 7 1 /., Dhr Morgens. Die Tabelle V enthalt die Daten far 
die hdchste Temperatur. welche in dieser Tageszeit von Jahre 1891 
bis 1900 notiert wurde. Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass Avahrend 
dieser Zeit die liochste Temperatur 25° Ii Avar, und clas war im Monate 
Juli 1897 und im Monate Juni 1898. Aus der letzten Bubrili ersieht 
man, dass der Werth der mittleren hochsten Monatstemperatur.am 
kleinsten ist im Monate Janner und da 3,3° R betragt. Von dieser 
Zeit an wachst sie allmahlich bis zurri Monate Juli, wann sie 21,2° R 
betragt; und von cl jeseni Monate an falit die Temperatur wieđer 
bis December respective Janner. Aus dieser Tabelle ersieht man. 
dass Semlin zivischen die warmsfcen Orte unseres Vaterland.es gehort, 
und das ist ver Jandlich, wenn man die bedeutenđ siidlicbe Lage 
unserer Stadt in Anbetracht zieht. Die geographischen Coordinaten 
namlich der Stadt Semlin sind: Breite 44° 50'47". Lange 18°4'49" 
a t oii Pariš. In der Tabelle VI. sind die Daten fur die niederste um 
7 1 /, Uhr frith in der Stadt Semlin gemessene Tagestemperatur ent- 
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halten. Aus dieser Tabelle ersieht maa, dass wahrend dieser Zeit die 
niederste Temperatur — 19« R betrug, und zwar im Monate Janner 
1893. Der Werth d.er mittleren nieđersten Temperatur ist am klein- 
sten im Monate Janner und betragt — 9° R. "Von dieser Zeit ari 
wachst sie allmahlicti bis ztim Monate Juli und von dami an falit 
die Temperatur wieder allmahlich bis December respective Janner. 
Aus dieser Tabelle ersieht man, dass Semlin einen ziemlich strengen 
\Vinter hat, naehdem durehsclinittlich die niederste Temperatur nooli 
um 7'4 Ubr vormittag 10,9° R betragt. 

Eine Temperatur unter 0° iinden wir noch im April, und ord- 
nungsmassig beginnt sie mit đem Monate November, wahrenđ wir 0« 
manchmal schon im Monate October fhiđen. 

Naehdem đ.ie hochste um 7 1 /< i vormittag beobaclitete Tempe¬ 
ratur 25° R und die niedrigste — 19° R betragt, so folgt đaraus, dass 
die jahrliehe Amplitude fur Semlin 44° betragt, welche Zahl sich 
gewiss auch auf 50« vergrossern wirđ, wenn man in Betracht zieht — 
was in Wirklichkeit auch. der "VVahrheit entspricht — dass die Maxi- 
maltemperatur liir Semlin grosser ist als 25° R und die Minimal- 
tomperatur auch ctwas niedriger ist als 19« R. 

Die Tabelle VII. enthalt dio Werte fiir die mittlere monatliche 
Temperatur in R» in den letzten 10 Jahren. A.us diesen Werten folgt, 
dass die mittlere Jahrestemperatur fitr Semlin 7,9«R oder 10« C be¬ 
tragt, was ganz gut den isotermischen Karten auf unserer Erde 
entspricht, obwohl diese Zalil nur đurch ein eimnahliges Beobachten 
und zwar um 7 1 / g k vormittag erzielt ist. 1 ) Aus dieser Tabelle folgt 
auch, dass der kalteste Monatin Semlin Janner, dagegen der warmste 
Juli ist. Die Temperatur steigt stufenwei.se von Janner (wann die 
mittlere Temperatur 2«R betragt) bis zum Monafc Juli (wann die 
mittlere Temperatur 17« R betragt); von diesem Monate an falit sie 
stufenwei.se bis December respective Janner đes nachsten Jahres. 
Das beigegebene Diagram veranschaulicht uns schon diese Varia- 
tionen der mittleren Temperatur in den einzelnen Monaten. 

Dieses Diagram, weloh.es fiir Semlin auf Grunđ 10-jahriger 
Beobachtungen erzielt wurđe, stimmt ganz iiberein mit den Dia¬ 
gram en, welche fiir andere Orte auf der nordlichen Halbkugel unserer 
Erde erzielt wurden, fiir welche man weiss, dass im allgemeinen 
der Monat Janner der kalteste und der Monat Juli der warmste ist. 

Aus der Tabelle VII. folgt, dass das Jahr 1893 am kaltesten 
und das Jahr 1897 am warmsten war. 


’) hi dern Bacite „Zemljopis i statistika Austro-ngarske monarhije« von Pro- 
fessor Ivan Steklas, herausgegeben im .Talire 189S in A grani, wii*d als mittlere Tahres- 
teuiperatur fiir die Stadt Semlin 11,5'’ 0 angefUhrt; dagegen in dem Buche „Nauka 
o podneblju i zračnih pojavili" von Professor Ivan I’otočnjak herausgegeben in Agrara 
im Talme. 1878 \vircl als mittere Jahrestemperatur fiir die Stadt Semlin 12,6« 0 ange- 
iiilirt. \Vie mati isu diese Zahlen gekommen ist, ist mir nicht bekannt, jedenfalls, 
wenn die Quellen der beiden Autoren nur etcvas vertrauensviirdig sinci, ware es am 
sichersten als mittlere Tahrestemperatur fiir Semlin 10+11,5 f- 12,6 —.34,1: 8= 11.4« 0. 
anzunelimen. — 









C. Wasserstaiiđ der Dona«. 


I)as Messen des Donau-AVasserstanđes in Seralin besorgt die 
Agentie der Donau-Dampfschiff-Fabrts-Gesellschaft. 1 ) Der Massstab 
auf Grunđ dessen die Messungen vorgenommen verđ en ist etvas 
hoher als G8 m. tiber der Flaebe des adriatisclien Meores aufgestellt. 
Die Messungen verden zveimal im Tage und zvar um ?’/* Ubr 
morgens und um 4 Ubr nachmittags besorgt. In dieser Broscbiire 
sind nur die Messungen, welche in der Fruli vorgenommen werden 
in Betracbt gezogen. was tibrigens vollkommen dem Zwecke der 
Broschllre selbst entspricht. Diese Daten bezieben sich auf 15 Jahre 
und zvar 1886—190U. 

Die Tabelle IX. entbalt die mittleren monatliclien Hoben der 
Donau in Metern. Ans dieser Tabelle ersieht raan, dass die mittlere 
Jahresbobe der Donau in Semlin 3,49 m. tiber dem Masstabe betragt. 
Die hbchste mittlere Jahreshobe des AVassers bat 4,23 m. betragen 
und zwar im Jahre 1897, đagegen die niedersto mittlere Jahres- 
liohe 2,00 m. und zvar im Jahre 1894. Wahrenđ dieser 15 Jabren 
bat die Donau einen Theil unserer Stadt zweimal tiberschwemmt 
und zwar in Monate April 1888 und im Monate April 1895. Im 
ersten Falle erreichte die Donau eine Holie von 7,97 m. und zwar 
16. April 1888; im zveiten Falle betrng die Hobe 7,90 m. und 
zwar 17. April 1895. Diese,s zveite Mal var die Uberschvemmung 
scbon 8 Tage friiber und zvar bei einem Wasserstande von 7,00 m.; 
aber deshalb weil infolge der starken Koscbava das Wasser den 
provisorisob aufgestellten Damm am 9. April 1895 um 11 Ubr 
Nacbts đurcbbrocben batte. Man kanu daber sagen dass der bocbste 
beobachtete Wasserstand vahrenđ dieser 15 Jabren am 10. April 
1888. var. Der nieđrigste Wasserstand der Donau vabrenđ dieser 
15 Jahren var am 27. Februar 1887 und zvar 0.84 m., am 30. und 
31. Janner 1898 und zvar 0.84 rn., respective 0,83 m. und am 17. 
December 1899 und zvar 0,83 in. Daraus folgt, dass vahrenđ dieser 
Zeit die Amplitude der Donauhobe 7,97 m — 0,83 m = 7,14 m var. 
Am niedrigsten uberhaupt, insoferne es bekannt ist, štand die Donau 
am 31. Deeember 1805. und am 1. Janner 1800. und zvar 0,48 m. 
Die Beobachtungen tiber den Wasserstanđ der Donau verden in 
Semlin seit dem 1. September 1859 gemacht. 

Betracbten vir die Zahlen. velcbe in der letzten Rubrik der 
IX. Tabelle sind, so verden vir erseben, dass der Wasserstand der 
Donau durohscbnittlich am grosten ist im Monate April, dagegen 
liaben vir den niedrigsten Wasserstand im Monate September. Das 
Diagram der mittleren Hohe der Donau in den einzelnen Monaten 
auf der X. Tabelle veranschaulicht uns das selio n. Wir entnehmen 
daraus folgendes: Am Anfange des Jahres, also im Monate Janner, 

9 Diese Daten bekommt die konigl. ombrometrische Station in Semlin von der 
Donau-Dampfschiff-FahrtsgesellscJiaft und 7.war mit Erlaubnis đesHerrn Anton Bigler, 
Tnspeetors der Hauptagentie der D. D. S. Cl. in Semlin. Bei dieser (lelegenlieit se i 
dem Herrn Inspector der innigste Dank dafiir ausgesproeben. 









steht đie Donau nieder. You dieser Zeit an, sadist das Wasser und 
zwar ziemlich raseli bis ztiin Monate April, wann es die hochste 
Holie erreicht. Die Ursache dieses regelmassigen Wachsens des 
Wassers liegb im Versehmelzen des Sohnees und des Eises ini Ge- 
birge. Trn Monate Mai ist noeh immer, wegen derselben Ursache 
und infolge der Frfihjalirsregen das Wasser ziemlich hocb. Jetzt 
beginnt die Donau zu fallen und falit ziemlich raseli bis zum Monate 
September, wann das 'Wasšer den kleinsten Wert erreicht. Darnach 
hebt sicli die Donau etwas, jedoch unbedeutend bis zum Monate 
November, warscheinlich wegen des Herbstregens. Vom Novembar 
dagegen falit die Donau bis December respeetive Janner des nach- 
sten Jahres. 

Wir wollen zum Schlusse einige Worte iiber die Ubersehwem- 
mungen uberhaupt erwahnen. Es ist eine bekannte Tbatsaehe, dass 
die tiTbersohwemmungen der Donau in den letzten Jahren immer 
ofters vorkommen. Als Grund dafiir werden die Erhebungen der 
Damme an einigen Stellen langst des Ufers der Donau angefiihrt. 
Dieser Grund ist nicht stichhaltig. weil er durchhaus looaler Natnr 
ist. Es kommen nicht nur Uberschwemmungen der Donau Ofters 
vor, sondern man bat uberhaupt gemerkt, dass auch viele and ere 
Fliisse in Europa viel Ofters heute ubersclrvvemmen, als dies friiher 
war. In der Wissenschaft wirđ als Grund im allgemeinen die De- 
vastation der Walder angenommen. Die Niederschlage, welche in den 
Bergen fallen, also Begen, Schnee u s. w. geben den Fliissen die 
grčsste Nahrung. Solange es "VValdungen gab, fielen diese Nieder¬ 
schlage auf das Laub und von da hat sich ein grosser Theil 
wieder ausgedunstet. Solange es Waldungen gab, ist viel Schnee 
und Begen auf den Blattern und Wurzeln der "VValđer zuriickge- 
halten worden. Eine beđeutende Menge dieser Niederschlage hat 
sich ausgedunstet und ist aueh von der Erde eingesogen worđen. 
Nur jenes was von ali đem iibrig geblieben ist, ist rasch in’s Thal 

. in den Fluss herabgeflossen. Heute wo wir bei weitem nicht 

melir so viele Waldungen wie friiher haben, ali dies was das Ent- 
stehen der Uberschwemmungen vereiteln kOnnte, ist nicht mehr in 
solehem Massstabe vorhanden. Heute fliessb der grosste Theil des 
Eegens, wenn er auf kahlen Felsen falit, sclmell in’s Thal herab. 
Und dasselbe, was fiir den Begen gilt, gilt auch fur den Schnee. 
Sobald die ivarmeren Tage im Friihjahre beginnen, beginnt die Sonne 
den Schnee in den Bergen zu sehmelzen. Ali dies geschicht rasch 
ohne irgend vvelche Hindernisse und infolge dessen fliesst rasoli eine 
grosse Menge AVasser in’s Thal und gibt reichliche Nahrung 
den Fliissen, vvelehe infolge dessen ansclrvvellen und die TJberschwem- 
niungen verursaehen. Das ist also die Hauptursache, weshalb heute 
die U berschwemmungen immer ofters vorkommen und es wird immer 
iirger iver den, je mehr die Walder ausgerottet werden. 

Etwas tragt auch zur Ursache der Uberschwemmungen das 
Heben des Flussbettes, infolge der Sehichten welche darauf abge- 
lagert werden, bei. 
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D. Meteorologische Saule 

im 

PARKE DER KAISERIN UND KONIGIN ELiSABETH. 

Durch das Legat des verstorbenen stadtischen Phvsikus in 
Semlin Paul Fissinger') wurde es ermogliolit im Stađtparke eine 
meteorologische Saule aufzustellen. Dadurob bat unser schone Park 
eine neue Anziehungskraft bekommen, welche ihm heute zur Ver- 
schbneriing und der gesammten stadtischen Einwoknerschaft zum 
Nutzen dient. Die nothwendigen Apparate fur die Saule, wie auch 
die Saule selbst wurden aus der Fabrik Alt Eberhard & Jftger in 
Iimenau in Deutschland angeschafft. Die Saule wurde unter Aufsioht 
des Verfassers dieser Zeilen anfangs October 1,898 montiert und am 
0. October desselben Jahres dem allgemeinen Gebrauclie ubergeben. 

Dio Saule ist aus einer geschmackvollen eisernen Construetion und 
bat die Form eines vierseitigen Prismas. dessen einzelne Flachen 
gegen Norđen. Siiden, Osten und AVesten zugekebrt sind. Auf dieser 
Saule befinđen sicb folgende Apparate. 1. Ein Thermometer mit Queck- 
silber mit einer Scala nach Celsius u Eoanmur. 2. Ein Maximum- 
Minimum-Thermometer. 4. Ein Barometer mit Queeksilber. 4. Ein 
Feuehtigkeitsmesser und fi. Ein Metall-Maximum-Minimum Thermo- 
mefer nach PfLster. Ausserdem gehort. zur Saule ein Thermometer 
zum Messen der Temperatur des Erdbodens. Dieser Thermometer 
ist 2,o m. lang und die Scala betragt 0.5 m: Er ist montiert in der 
unmittelburen Nahe der Saule selbst in einer zwei Meter lan gen 
eisernen Kobre; oben ist er mit einem holzernen Deckel bedeckt, dessen 
eine Flache theilweise init Glas verseKen ist, damit der Štand der 
Temperatur von der Scala herabgelesen werden kann. 

Auf der Saule werden taglich der Wasserstand der Donati, 
die Diagrarne der barometriscben Hohe und der Temperatur ver- 
zeichnet, so dass das Publikum den Štand dieser meteorologischen 
Elemente durch Jangere Zeit hindnrdh sehen kann, naclidem ein 
jeder Diagram fiir einen Monat bestimmt ist. Die ausgeschriebenen 
Diagrame werden zusammen mit den anderen Notizen im Arcbive 
der konigi. ombrometrischen Station aufbewahrt, damit sie heute j 
morgen als Grundlage einer Arbeit, welc.be sicb mit dem genauen 
Stuđiftm des Klimaš der Stadt Semlin beschaffcigen wird, soinkonnen. 

Die meteorologische Saule ist heute das Eigenthum der stad¬ 
tischen Gemeinde. Die Aufzeicbnuugen auf den Diagramen wie 
auch den "Wasserstand der Donau verseben nach einem Turnus von 
8 Tagen, vier Schiiler des biesigen konigi. Realgimnasiums taglich 


0 Der seelige Paul Fissinger, k. k. pensionierter Komunit'ats-Pliysikus ia Semlin 
start im Jahve 1889. In seinern Testamente kinterlies er zur Leituug unserer starl- 
tischen Gemeinde 300 Gulden mit dem ausdrucklickeri Verlangeu, dass mit dem 
Uetrage, \velcker von dem Gapitale und den abfallenden Ziusen amvaclvsen \vinl, mit der 
Zeit eine offentliche meteorologische Saule angescliafft tverde. Mit diesem Legate, \vei- 
•ters mit Unterstiitzung des gewesenen Parkvereins und der stadtischen Gemeinde, ivurde 
es ermogliolit, dass diese Saule schon im .Talire 189S aufgestellt ivurde. 
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u ni 7'L Uhr in der Friih 1 ) und die Auisicht iiber diese Arbeit, wie 
aueh iiber die ganze Saule, bat der hochwoh.lgeborene Herr Stadt- 
biirgerm.ei.ster F. Kosovac dera Verfasser dieser Zeilen anvertraut. 
Kachdem diese Saule erst. etvvas mehr als 3 Jabre bestebt, so sind 
auch die Daten, ivelohe aus diesen Beobachtungen resultieren, fiir 
die Meteorologie vorlaufig nocb von keinem grossen VVerthe. In wie 
fern© es jeđocli sclion jetzt von allgemeinem Interesse isfc, etwas iiber 
diese Beobaehtungen zu erfabren, warde ich in Hauptziigen die 
bedeutenderen .Daten anfiihren. 

a) Barom etriseher Štand. 

Naeh der Hohe, in welcher sich die Stadt Semlin iiber den 
Meeresspiegel (79 m) bebndet, folgt dass der normale barometriscbe 
Štand in Semlin 7-52 mm. betragt. Aus der Tabelle XI folgt, dass 
wabrend dieser 3 Jabre der hochste barometrische Štand im Monate 
Deeember 1898 und im selben Monate 1900 war, namlich 770 mm. 
Am niedrigsten štand der Barometer im Monate Janner 1899 und 
zwar 734 mm. Dar aus wiirde nacb diesen Beobaehtungen eine ba¬ 
rometrische Amplitude von 36 mm. folgen. Aus den bisberigen Beo- 
bachtnngen Ivanu man gar keino weiteren Oonolusionen fiir den ba¬ 
rometri sehen Štand der Stadt Semlin ziehen, naclidem die Beoba- 
chtnngszeit zu kurz war. 

b) Liift-Temperatur. 

Naclidem iiber die Temperatur der Luft fiir unsere Stadt ge- 
luigencl vorue erwahnt wurde, bat man liier nicbts beizugeben. 
Naturlieh \vare es interessant die absolute Maximal — und Minimal- 
Temperatur der Stadt Semlin kennen zn lernen, denn die vorne 
hervorgebobene Maximal- und Minimal-Temperatur beziebt sieh 
nar auf 7 1 /, Ulir in der Friih; naclidem aber der Maximum-Minimum- 
Termoineter auf der meteorologisohen Saule nicht einraal wahrend 
dieser drei Jabre functioniert bat, so kann man in dieser Hinsicht 
fiir jetzt nicbts erwahnen. 

c) Erdboden-Temperatur. 

Der Tbermometer, mit dem die Erdboden-Temperatur ge- 
messen wird, ist im ganzen 2.5 m. lang. Davon sind zwei Meter ganz 
in der Erde, đagegen 0,5 m. und zwar die Scala des Thermometers 
ist iiber dem Erdboden. Die Beobaehtungen mit diesem Tbermo¬ 
meter haben am 1. Juli 1899. begonnen; diesen Tag zeigte der Tber¬ 
mometer 14° 0. In einigen Tagen aber hat sicb die Temperatur 
sclion auf 15° geboben. Von jener Zeit an stieg die Temperatur 
bis zum 15. September, ivann sie 17° C betrug. Von dieser Zeit an 
:fiel sie fortwahrend bis zum Monate Deeember, wann sie 8° betrug. 
Die Fortsetzung des Temperaturstanđes dieser Erdbodentemperatur 

p Jetzt versehen diese AnfzeicL nungen auf der Saule die Schiiler der VIII. 
Classe Paul Lazič, Karl Galijan, Filip Rosenzweig und der Scliiiler der VII. Classe 
Stefan Barac. 
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zeigt uns đas Diagram auf der Tabelle XII, welch.es veranschaulicht, 
wie sicli die Temperatur des Erdbodens in einer Tiefe von 2 m. unter 
der Erde im Jahre 1900. geandert bat. Aus dieser Tabelle ersieht 
man, dass der Thermometer die nieđrigste Temperatur in der ersten 
Halfte des Monats Februar gezeigt liat und betrug sie 6°C. Die 
bocbste Temperatur bat der Thermometer in der zweiten Halfte 
des Monats August gezeigt und betrug sie 17° 0. Vergleichen wir 
diese Tabelle mit der Tabelle VTI, welche uns das Diagram der 
mittleren monatlicben Temperatur veranscl: auiicbt, so werden wir 
ersehen, dass beide Curven ganz ahnlich sind. Der einzige Unter-, 
scbied ist der, dass die Minimaltemperatur des Erdbodens mit einem 
Monate binter der mittleren monatlicben Minimaltemperatur zurtlck- 
bleibt; ebenso bleibt ancb die Maximaltemperatur des Erdbodens 
binter der mittleren monatlicben Marimaltemperatur mit melir als 
einem Monate zuriick. Die Ursacbe ist, dass rler Erdboden ein 
schleobter AVarmeleiter ist, und dass es langere Zeit bendtbigt, bis 
die Warme in eine gewisse Tiefe hineindringt und ebenso benothigt 
es ancb langere Zeit, bis die Erde eine gewisse Menge der AVarme 
verliert, also bis ihre Temperatur falit. Aus đem beigegebenen Dia¬ 
gram ersieht man, dass die Amplitude des Erbođent.emperatur- 
wechsels im Parke in einer Tiefe von 2 m. im ganzen 17"—6°C—11°0 
betriigt. Je tiefer sich der Termometer unter dem Erdboden befm- 
den wurde. desto ldeiner wiirde die Amplitude sein. bis sie zuletzt 
in einer gewissen Tiefe gleicli 0° wftre d. h. in dieser Tiefe wurde 
der Thermometer wahvend des ganzen Jahres eine bestanđige Tempe- 
ratur zeigen, welche beilauftg der mittleren Jalirestemperatur Semlins 
entsprechen wurde. 

Diese Tiefe ist ftir verscbieđene Orfce auf der Erde versehieđen 
und hiingtinsbesondere von der Besebaffenbeit des Erdbodens ab, ob 
namlich der Erdboden sandig, steinig u s. w. ist. Gewdbnlicb nimmt 
man an, dass in einer Tiefe von 24 m. unter dr-r Erde der Tlier- 
mometer immer gleicb hoch stelit. So z. B. zeigt der im Keller des Pa- 
riser Observatorinms 27.6 m. unter der Erde aufgestellte Termometer, 
vom Jahre 1783 fortwabrend dieselbe Temperatur und zwar 11,82° 0. 
Es wiire nicht seblecht, wenu die Piliale unseres Landwirtsohaitlicben 
Vereines, welche sicli mit so scbonen Resultat.en ibres AVirkens 
vuhmen kanu, einige solche fur das Messen der Erdbodentemperatur 
geeiguete Thermometer anscbaflen wurde, welcbe in einer Tiele 
von 0,5 m., lm., 1,5 m., 2 m. und vielleicht aucb etwas tiefer auf- 
gestellt vviirden. Auf diese Art komite man schon den Lauf der 
Veranđerungen der Erdbodentemperatur in verechiedenen Tielen 
beobacbten, was nnr jeđenfalls zum Nutzen des Vereines selbst 
\viire 
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Magrain srednje mjesečne oborine od g. 1886—1900. Diagram der 



monatlielien Niedersclilage'voin J. 1886 1900, 


De zenit er 














































Broj dana, kad je snijeg padao, od g. 1886.-1 
der Tage, an welelien es sclmeite, voiu J. 1886. 


Godina 


Svi'ga 

Ziismnmni 


Najviša dnevna temperatura u K° od g. 1891.-1900. Die liochste 
Tages-Temperatiu* iii R° vom ,T. 1891.-1900. 
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Najniža dnevna, temperatura n R*> od g. 1891. 1900. Dic nied- 


rigste Tagos-Temperatur in R« von J. 1801.-1900. 
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Srednja mjesečna temperatura u R" od g. 1891.-1900. l>ie mitt- 


lere Monats-Temperatur in R ° Tom J. 1891.-1900. 

VU. Tak. 
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Diagram srednje mjesečne temperature od g. 1891.-1900. IM a gram 


der mittleren lKonats-Temperatur Tom J. 1891.-1900. 

Vili, Tab. 



Temperatura 
u K" 

Temperatur 
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Novenibec 





























»Srednje mjesečne visine Dunava u metrima. Die mittlereii monatliclien Itolien đer Donau i u M. 
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Diagram srednje visine Dunava u pojedinim mjesecima od g. 1886.-1900. Diagram der 
mittieren DonauhOhe in den einzelnen Monaten vom J. 1886-1900. 
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Najviše barometričko stanje u mm 
mjereno u 7 ’4> sati. ujutro. Ber hoehste Barom eterstand in mm 


gemesseu um 7^ t’Iir Vormittag. 



Srednje godišnje 
barometr. slanje. 

Der mittlerc Jalires- 
Barometerst&nd 
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Najniže barometričko stanje u mm 
mjereno u 7 1 /, sati u jutro. Ber niedrigste Barometerstand 
in mm gemesseu um 7 1 /* €hr vormittag. 
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